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2 x entrées Phono class A(sur fiche RCA) 
2 x entrées Line (sur fiche RCA) 


1 x entrée micro/line 
1 x entrée micro (avec semi paramétrique pour un réglage plus précis) 


2 x envois auxiliaires (pour effets) 
1 x retour auxiliaire (avec 2 entrées) 


1 x équaliseur 10 bandes 


1 x filtre actif 3 ou 4 voies avec filtre passe bande (medium/aigus) et filtre pour profondeur de basse (les 
retours d’effets et retours micro sont également filtrés). Fréquences de coupures ajustables sur demande. 


